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3 D 映像を視聴する際の注意 


3D 映像を視聴する場合は、目の疲れ、体調不良の原因になること 
がありますので、以下のことにご注意ください。 

• 3 D の視聴中に、疲労、不快感等、異常を感じたら、使用を中止し 
てください。 

• 3 D の視聴中に、映像が重なって見えたら （2 重に像が見えたら） 
使用を中止してください。 

• 3 D の視聴年齢については、5〜6歳以上を目安にしてください。 

お子様が視聴されるときは、目の疲れや不快感がないかを保護者の 
方がご注意ください。お子様の場合、疲労や不快感などに対する反 
応がわかりにくく、急に体調が悪くなることがあります。 

• 光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は、 

3 D の視聴を控えてください。病状悪化の原因となることがあります。 

• 映画などを 3 D でご覧になる場合は、1作品の視聴を目安に適度 
に休憩を取ってください。 

• 3 D を試聴する際は、両目を水平に近い状態で視聴してください。 

• 近視や遠視の方、左右の視力が異なる方や乱視の方は、視力補正 
メガネの装着などにより、視力を適切に矯正したうえでご使用く 
ださい。 


3 D 映像を視聴をする手順は、画面で見るマニュアル 
r 使いかたガイド j をご覧ください。 

使いかたガイドは、ユーテイリテイー DVD を本製品にセットしたと 
きに表示される画面から、[マニュアルを読む]をクリック—■[添付ソ 
フトウェアの使い方ガイドを見る]を選択して[開始]をクリックす 
ると表示できます。 














